29.   Die Entropietafel fiir Gase bei groBen Temperaturanderungen.    141
Mittel zu einer einfachen, rein graphischen Behandlungsweise in der sog. Entropietafel, Taf. II. Diese kommt in folgender Art zustande.
In Taf. II sind die Ordinaten die Gastemperaturen, die Abszissen die Entropiewerte. Die Entropie von 1 kg Gas von 0 ° und dem be-liebigen Drucke pQ bzw. Volumen v0 werde gleich Null gesetzt, Punkt A. Wird das Gas von A aus unter konstantem Druck erwarmt, so andert sich die Entropie mit der Temperatur nach der Kurve J.J5, vgl. Abschn. 28. Wird aber unter konstantem Volumen erwarmt, so wachst die Entropie nach AC. Wird dagegen vor der Warniezufuhr das Gas adiabatisch verdichtefc, z. B. auf den 12f-achen Druck, also 12 pQ: so steigt die Temperatur von A bis zur Stelle J.12 , wobei sich (nach Abschn. 24)
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ergibt (fiir veranderliche spez. Warme s. Abschn. 26). Wird nun von J.12 aus unter konstantem Druck erwarmt, so wachst die Entropie auf der Kurve A^B^ . In dieser Weise kommen die ,,Kurven konstanten
Druckes" (AnBj fiir die Drucke n-pz.E. n = 2, 3, 4 . . . 30, 40, 50;
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Wird in gleicher Weise von A aus zuerst nach AD$ adiabatisch bis auf den neunten Teil des Anfangsvolumens, also 1/()^0, verdichtet, so steigt die Temperatur auf T9' gemaB
Die Erwarmung unter konstantem Volumen (1/0 v0) ergibt die Kurve I^C^. In dieser Weise sind auch die xibrigen Kurven „ konstanten Volumens" gezeichnet, jedoch unter Berucksichtigung der Anderungen von cv und k mit der Temperatur.
Die Zwischenraume konnen natiirlich, je nach dem verlangten Genauigkeitsgrad und den in Frage kommen den Ausdehnungs- und Verdichtungsverhaltnissen, auch anders gewahlt werden.
Die Verwendung der Tafel ist folgende. Man will z. B. ermitteln, wie hoch die Temperatur und der Druck steigt, wenn Luft von 100° und p = 0,9 kg/qcm abs. bis auf 1/4 ihres Raumes adiabatisch ver-dichtet wird. — Die Kurve t;0 trifft die Wagerechte fiir 100° bei a. Die Vertikale ad (adiab. Verdichtungslinie) schneidet die Kurve */4 VQ in d. Die Verdichtungstemperatur ist also (bei d] 370°. Um die Drucksteige-rung zu erhalten, geht man von b vertikal, bis zur Hohe von d, nach /. Dieser Punkt liegt auf einer nicht gezeichneten Linie gleichen Druckes zwischen 6 und 12 $0. Da die Drucklinien alle kongruent, nur wage-recht verschoben sind, so kann man mit ef im Zirkel auf dem Druck-ativen Werten von c kehren die Kurven im Gegensatz zu Fig. 48 der T-Achse die konvexe Seite zu.
